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dann, wenn der Druck eine gewisse Starke erreiclit hat, auf Null sinkt und bei noch weiterer Druckzunahme in eine Erniedrigung ubergeht. Daraus schlossen wir, dass v% — v$ erst positiv nnd hinter einein ge-wissen Grenzdruck negativ sein wird. Ini Grenzdruck ist 2?2 == ^3? <^a jedoch gleichwohl dabei I nicht gleich Null zu sein braucht und that-sachlich auch nicht ist — vergl. das Beispiel des Naphtylarnins auf
S. 236 —, so muss an dieser Stelle r-^ = co sein. Aus alledem ergiebt
sich: die Schmelzdruckcurve I = (v% —V3) -=. ^ dargestellt in  einem
J o 'tr
Coordinatensystem mit Temperatur und Druck als Variabeln muss zu-nachst fiir wachsende Drucke von der Druckaxe in die Hohe steigen; bei einem gewissen Druck, dem oben bezeichneten Grenzdruck, hat sie ihre grosste Hohe erreicht und ist dort parallel der Druckaxe, von da ab muss sie zur Druckaxe herabgehen. Bei einer bestimmten Temperatur, der kritischen fiir den Zustand fest-fliissig, wird die Curve aufhoren, der ihr entsprechende Druck ist der zugehorige kritische
g«
Druck und die Curve steigt, falls ^-^ = 0 angesetzt wird, in gerader
0 v
Linie senkrecht zur Druckaxe herab.
Das ergiebt sich alles  aus dem friiher schon Yorgetragenen und
,,soweit war friiher  die   Schmelzdruckcurve verfolgt worden".     Herr
Tammann denkt sich nun die Curve uber den kritischen Punkt hinaus
• fortgesetzt.    V2 — vz  ist immer noch negativ, I geht durch Null in
(3 p einen negativen "Werth iiber, also wird TT^ positiv.   Gehen wir nun zu
noch tieferen Temperaturen als die kritische Temperatur, so muss p abnehmen, die Curve wendet sich also jetzt wieder zur Temperaturaxe. Indem aber der Druck abniromt, kann er wieder einen Werth erreichen, unter dem abermals V2 — V3 einen Zeichenwechsel erfahrt, also positiv
wird, da aber I noch negative Werthe hat, wird ^-^ negativ und die
0 w
Schmelztemperaturen miissen ansteigen mit weiter fallendem Druck, bis die Curve bei p = 0 die Temperaturaxe erreicht, von der sie fruher bei hoheren Temperaturen ausgegangen ist. Die Curve konnte nun noch fiir negative Drucke hinter der Temperaturaxe fortgesetzt werden, sie bildet dann ein einfaches Oval, sonst wiirde das von der Temperaturaxe abgeschnittene Stuck fehlen. Die vollstandige Curve hat also mindestens zwei Punkte, in welchen v.2 — % = 0, ferner zwei
9# kritische Punkte, in denen I = 0 ist und zwei Punkte, wofiir •=•— = 0
ist. Die beiden letztgenannten Punkte fallen mit den beiden erst-genannten zusainmen.
Hieraus   ergiebt   sich,   dass   ini  Allgemeinen   zu  jedemter gleichen Umstanden im Falle einer Yolumenverringerung die innere Energieanderung kleiner sein muss als sonst.aben wir noch vorlaufig von der Dichteanderung bei dem Schmelzen und von der Schmelzwarme zu sprechen.n den Miuimalpuuktcn d«r.s«lb<jnu. lu dtm <*in«i tmtilriirlui Fsimilie bildendon Elenionten wuchnt di« Schtucl/.tciupfnitur nttt wunhMindQiu Atomgowicht; doch gicbt «H AuHuahmon von ilic'^t-r Ri^rl, n\vio fiher*
